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Alegat 29. 


Sprawozdanie 


Wydziału krajowego w sprawie rozszerzenia łazienek w krajowym zakładzie 
dla obłąkanych na Kulparkowie. 


У увокі вмів | 


W roku zeszłym najpierw dyrektor zakładu a następnie komisya administracyjna 
w sprawozdaniu do Wysokiego Sejmu z 24. sierpnia 1877 zwróciła naszą uwagę, 26 łazienki nie 
wystarczają na potrzeby zakładu, 

Skutkiem tego uznał Wydział krajowy za potrzebne, poddać sprawę dokładnemu roz- 
poznaniu w sztuce biegłych. 

Ankieta w przedlożonem nam sprawozdauin orzekła, że łazienki w zakładzie, przy 
liczbie chorych 450, х uwzglednieniem wymagań stawianych ze strony lekarskiej, winny 
co najmniej dostarczać dzionnie 147 kąpieli wannowych, a faktycznie dać mogą tylko 98, zatem 
о 49 kąpieli mniej, niż konieczna potrzeba wymaga. 

W celu więc uzupełnienia łazienek jak najmniejszym kosztem, stósownie do potrzeb 
zakładu, zaleciła ankieta, zgodnie 4 propozycyą zeszłorocznej komisyi administracyjnej, dobudo- 
wanie dwóch ścian pomiędzy bramą wjazdową a teraźniejszemi łazienkami. 

Składając na stół Wysokiej Izby ua tej podstawie opracowane szezegółowe plany wraz 
z kosztorysem, sprawdzone ze strony technicznej — 


Wydział krajowy wnosi: 
Wysvki Sejm raczy na rozszerzenie łazienek uchwalić dedatkowy kredyt w kwocie 
3.972 zł. 10 et. w. a. 


We Lwowie dnia 13. sierpnia 1878. r. 


Ludwik hr. Wodzicki w. т. 
Mauszałek krajowy : 


Dr, Franciszek Hoszard w. r. 
Członek Wydziału kraj.: 
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